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നമ്പർ 


PART III 
Health Services Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


അടങ്കൽ തുക ? 36, 000. 


നമ്പർ എസ് - 2349 / 2011. 


2011 മേയ് 


11 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില - 300 + 4.04 % നികുതി 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 6 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
1 - 7 - 2011 മുതൽ 30 - 6 - 2012 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് 
ആവശ്യമായി വരുന്ന താഴെ പറയുന്ന സിലിണ്ടറുകൾ റീഫിൽ 
ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
- 1. ബി . ടൈപ്പ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ഏകദേശം 
550 എണ്ണം. 

2. എ ടൈപ്പ് തിയേറ്റർ ടൈപ്പ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ 
ഏകദേശം 50 എണ്ണം. 
- 3. നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്തിയേറ്റർ ടൈപ്പ് സിലിണ്ടറുകൾ 
ഏകദേശം 20 എണ്ണം. 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 28 - 6- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 - 6 - 2011 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 


ടെണ്ടറിനെ സംബ ന്ധിച്ച് കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ 
ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


ന 


- 4. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിയേറ്റർ ടൈപ്പ് 
സിലിണ്ടറുകൾ ഏകദേശം 10 എണ്ണം. 


ഗവ . ജനറൽ ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


(ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


